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Houten boogbrug over Ebstroom Hellevoetsluis afgesloten 

De gemeente Hellevoetsluis heeft besloten de houten boogbrug in de Binnendijk over de Ebstroom per 
direct voor alle gebruikers af te sluiten. 

Op basis van eigen waarneming en inspecties van de gemeente ontstond er twijfel over de staat van 
de brug. Op verzoek van de gemeente heeft een gespecialiseerd adviesbureau de houten brug vorige 
week geïnspecteerd. Daarbij is gebleken dat het hout van de brug door onder andere schimmels zodanig 
is aangetast, dat de veiligheid voor de gebruikers van de brug niet meer in alle gevallen kan worden 
gegarandeerd. 

De komende periode onderzoekt de gemeente wat de mogelijkheden zijn om de verbinding van de 
Binnendijk voor wandelaars en fietsers te herstellen. 
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